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Antrag 

der Fraktion der KPD 

betr. Mißbilligung der Haltung des Bundesministers 
der Justiz Dr. Dehler. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

Der Bundestag verurteilt die von dem Bundesminister der Justiz 
Dr. Dehler in seinem zwar zurückgezogenen, aber der Öffentlich- 
keit bekanntgewordenen Entwurf einer Rundfunkrede sowie die 
in seiner vom Bayrischen Rundfunk tatsächlich durchgegebenen 
Rede ausgesprochenen Diffamierungen des Deutschen Gewerkschafts- 
bundes und spricht dem Minister dafür die Mißbilligung aus. 

Bonn, den 15. November 1951 


Renner und Fraktion 
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